جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


10 رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 1 إلى‎ 1 1 ١ 
نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول‎ 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 








| 1421911063001_]| إبراهيم يسرى طلعت ابراهيم ا | 50 | 4 | 23 | 52 | مسل | 0 

| 1421911063002 _| ابراهيم اياد ابراهيم خليل ااا | 56 | 78 | 0 | 0 | نج | 274 

| 1421911063003 _| ابراهيم علي سعيد كاطع ااا | 56 | 29 | 21 | 61 | مس | 0 

| 1421911063004 _| ابراهيم محمد ابراهيم حسن ااا | 83 | 80 | 72 | 84 | نجج | 319 

| 1421911063005 _| احسان ياسر احسان علي اا | ا51 | 53 | 4 | 79 | مس | 0 

87 | 85 | نج | 288 
2 


نا ادم ا قن |[ط زإتن | © | ل- | 66 | فى 


50o | 7‏ 
ا 000854-42 1 
291063006 | احمد رات امد مشين ‏ | 38 | 70 1 22 
: 


احس | لس 
= 





6 
حا 50 50 
eG | 50 | 60 37‏ | 50 | سل | 
4 | 72 | 55 | مس | 
واي اس E | 50 a‏ 
13 | 142111063013 | احمد علي صباع محمد 50 | 39 | 1 | 23 
4 | 1421911063014 | احمد علي صيحي جلوب | 42 | 38 | 1 | 9 
7 | 017 | امد قكري عبدالسن جسم 0 | 42 0 | 2 
8 | 1421911063018 | احمد قصي عتان محمد 0 | 051 | 
9 | 1421901063019 _|احمد ملزنكريوعلوان ‏ | 050 | 
| 1421911063020 | امد محمد كيل خضير ‏ | 050 | 
2 | 142911063020 | امد محمد هاني جاسم | 50 
2 | 9063022 | احمد وسسام جلیل ویم |50 
3 | 906329 | امج فواد عليد خليل | 0 

52 


4 | 1421911063024 | ايمن رعد مديح جميل 


1 14219 احمد سالم محسن سلوم 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 2 إلى 10 


1 000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية ف 1 الس بالود 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 


6 | 1421611065027 | ايوب ابراهيه كتاب حمد | 22 | 2 | 4 











7 | 142901063022 | باقر ستار جر بيج ا | 050 

28 | 1421901063020 | بشير جسن مصود لاسر 0 | 41 

29 | 1421911063030 | تايه عدي عبد الصين عباس 0 | 0028| 

0 | 1421901063051 | تكليف قحطان عبود مهدي 0 | 0033| 

:3 | 1421511063055 | جعفر الصدق مؤيدراشد نصة ‏ | 865 | 87 | 78 | 92 | نيع | 
4 | 1420911063026 | جعطر محمد رشيد مهدي ا | 37 | 3 | 5 | 54 
7 | 211065030 | حسن ازل على هين ا | 39 | 5 | 9618 | 25 

| 1420611063044 | حسن عدي على عباس 00000 | 9ة | 5 | عض | 7 

4 | 121911063046_| حسين احمد جواد كالم ااا | 5 | 31 | | zx‏ 

7 | 1421911063049 | حسين رالد حسن اسماعيل ا | 37 | 5 | 4 | 2 

50 38 50 50 











8 | 1421911063050 | حسين رافد دودة خريبط مكيل 2 
برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 


المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 3 إلى 10 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 


0 | 1421911063052 | حسين صالح مهدي ابراهيم 7 | 8 | @& |7 | mlm‏ 
0 






















51 
52 
53 
54 








2 | 142901063064 | حصينمرتضىينيطسة | 30 | 3 | 2 | 0050| 


© | 142111663072 _| حيدر قاسم يحيى جسن 0 | 55 | 42 | %6 | 34 | 
© | 12011063073 | حيدر كاظم هاشم كالم ا | 50 | 23 | 7 5 
50 50 


2 | 1421911063076 | خالد ليث ناصر غالي 22 50 مكمل 0 





برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 4 إلى 10 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 


[تسلسل|__لرقالامتحقي_ | > اسملطفب ]| العية | النطيزية | _لرياضيات | العيياء | التيجة | _المصصوع_ | 
5 | 1421911063079 | رسول علاء محمد مريوش ||| 50 | 380 | 27 | 1ة | مسل | 0 
7 | 1421911063081 ]| زيد وسام اسماعيل هادي ا | 53 | 50 | 31 | 0 
86 | 1421911063083 _| زين العابدين محمد ابراهيم احمد______ | 50 | 50 | 6 | 68 | نجج | 229 
0 | 1421911063085 | سامر محمد ناصر محمد ||| 4 | 4 | 341 | 36 | 
81 | 1421911063086 | سجاد انور صباح كاظم 0000 |0 50 | 50 | 341 | 6 | مسل | 0 
83 | 1421911063088 | سجاد طالب خليل محمد ____|| 50 | 42 | 36 | 53 | مسل | 0 
4 | 1421911063089 | سجاد عباس نجم سلمان 000000 | 56 | 69 | 0 | 57 | نجج | 252 
85 | 1421911063090 _| سجاد عبد الله تعبان ميد 0 |0 50 | 4 | 24 | 29 | 
86 | 121911063091 | سجاد علاء احمد حسون 2202022 |0 50 | 37 | 36 | 34 | 
8 | 1421911063093 | سجاد لؤي عبد الهادي عبيد 0000 |0 50 | 50 | 33 | 33 | مسل | م 
89 | 1421911065054 | سليم بشير زغير همزة 00000 | 31 | 2 | تع | 29 | 
0 | 1421911063095 | سيف على جاسم محمد 0000000 | 35 | 33 | 40 | 23 | 
1 | 1421911063096 | صادق علي صادق ابراههم 000 |0 50 | 28 | 24 | 29 | 
2 | 1421911063098 | ضرغام ظاهر حاتم عبود | 53 | 33 | 816 | 50 | معش | 
3 | 1421911063099_| ضرغام علي خلف محمد 0 | 50 | 37 | 27 | 69 | س 
4 | 1421911063100 | طرق اياد عبد الجليل غليم | 50 | 35 | 28 | 50 | مل | 
9 | 1421911063101_| طاهر احمد كاظم علي 220 | 50 | 33 | 5 | 652 | س 
60 41 34 54 مكمل 


96 1421911063102 طه رعد احمد محمد 
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برمجه وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 5 إلى 10 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 


5 الس ست E E‏ ال 99 E E‏ 
7 | 1421911063103 | عباس حامدابراهيم علوان ]| 50 | 5 | 50 ]| 5 | تھ | 22 
8 | 1421911063104 _| عباس حسين بدي كزار ا ااا | 78 |__| 76 | 75 | س ا ms‏ 
0 | 1421911069105 _| عباس علي حسوني عبد الصين ____ | 3_| 1و | 9617 | 50 | 


e | ee 103 

E 1 E SST FFT FS ECE 104‏ 01 الا O‏ الا 5 r‏ 245 
5 | 1421911063112 _| عبد الله بهاء حيدر هادي ا | 50 | 4 | غ | 39 

6 | 1421911063113 | عبد الله حسين محمد علي هادي | 70 | 51 | 50 | 82 | نجج | 23 
7 | 1421911063114 | عبد لله حيدر محمد سلمان ا أ 54 | 53 | 50 | 57 | نج | 24 
8| 1421911063115_| عبد الله رفعت فيصل لفتة | 26 | 34 | %9 | 41 

9 | 1421911063116 | عبد لله ستار جباري فرحان 0 | 0 70 | 70 | 79 | 898 | نج | 308 
0| 911063117 | عبد الله علي سمير عباس ___ | 50 | 39 | 39 | 5 | مس | 0 
1 | 1421911063118 _| عبد لله محمد كاظم محمد | 55 | 50 | 38 | 6 | مسل | 
2 | 1421911063119 _| عبد الله يحيى طه عبد الله | 50 | 33 | %7 | 50 | سل | 0 
83 | 911063121 _| علي اكبر علي حسين ناهي_______| 73 | 75 | 84 | 77 | نجج | 309 
4| 1421911063122 | علي حسين حامد محمد ___ | 50 | 50 | 42 | 61 | مل 
5 | 1421911063123 | علي حسين سبع امنس ا | 50 | 50 | 33 | 54 | سمط | 
6| 1421911063124 | علي حسين علي ثامر ا | 50 | 31 | 31 | 62 | مسل 
7| 1421911063125 | على رائد جليل معلة ااا | 4 ]| 50 | %7 | 42 _ 

8| 1421911063126 | علي سعد جبار خلف | 63 | 61 | 34 | 6 | مد | 
119 المح عبد يمري 50| ا5 | 1ة 0 شط 


120 1421911063128 علي سعد عبود خير الله 0 















© | © 


© 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 6 إلى 10 


1 0000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
المديرية : الرصافة الثانية 3 ل ور ادق 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 


31 | 1421911063129 | على ضياء هليل مطير 0 
2 | 1421911063130 | علي عادل فليح ناجح 254 
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144 142191106353 ليث امير محمد جعفر 
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برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 7 إلى 10 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 


المديرية ٠‏ الرصافة الثانية 
يريه : الر 7 للعام الدراسي 0 2 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 










145 





| 2 
| 55 
58 
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محمد ال 53 

66 

34 


152 
153 
154 
5 ]| _ 1421911063164 | محمد حاذق احسان علي | 50 | 50 | 22 | 50 | مىل | 
156 | 
7 | 1421911063166 _| محمد حسين داود حسن ||| 50 | 32 | 20 | 42 | 
8| 1421911063167 | محمد حسين فرحان حسن | 62 | 76 | 68 | 67 | ناج | 
9| 1421911063168 | محمد صادق مهدي احمد جاري ||| 54 | 54 | 34 | 50 | ممل ا 
0 | 1421911063169 | محمد صالح ياسين مجيد ||| 50 | 50 | 39 | 29 | مسل | 0 
1 | 1421911063170 | محمد صباح نوري علي || 50 | 50 | 29 | 38 | مسل | 0 
2 | 1421911063171 | محمد صفاء هادي علي ________| 76 | 79 | 52 | 74 | نج | 21 
3 | 1421911063172 | محمد طالب خليل محمد || 50 | 50 | 29 | 57 | مسل | 0 
4 | 1421911063178 | محمد طالب كاظم حسن ||| 52 | 37 | 24 | 50 | مسل | 0 
5| 1421911063174 | محمد عائد عزيز مشاري || 62 | 50 | 29 | 61 | مل | 0 
6| 1421911063175 | محمد علاء صالج لازم || 50 | 50 | 24 | 50 | مل |__| 0 
7 | 1421911063176 | محمد علي باسم محمد علي عبد الحسين |[ 50 | 50 | 50 | 52 | نجج | 202 
50 غ 


8 | 1421911063177 | محمد علي حسين عبد 30 %11 





151 | 1421911063160 الرضا تيسير نضال عبد الحسين 














برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 8 إلى 10 


1 000 نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الا 
المديرية ٠‏ الرصافة الثانية ف 0 بالود 
للعام الدراسي 2021/2020 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 


9 ]| 1421911063178 | محمد علي صادق عطية مشلوش 0 
0 | 1421911063179 | محمد علي محمود كريم 207 














صان | 50 | 
50 

7 محمود صبحي ابراهيم حسن 00050 
0 

0 


0 0 


50 51 55 مكمل 


2 | 1421911063202 | مصطفى ستار جبار خلف %18 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة 2 مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 
رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 9 إلى 10 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 


المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 



























79 77 83 01 ناجح 


216 14219119 وليد خالد محمد سلوم 330 



















برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 





مركز فحص الدراسة المتوسطة بغداد / الرصافة / مشروع الدفتر الالكتروني 


جمهورية العراق / وزارة التربية / اللجنة الدائمة للامتحانات العامة رم 
رمز المدرسة : 1063 رقم الصفحة من 10 إلى 10 


نتائج الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة / الدور الأول 
للعام الدراسي 2021/2020 





المديرية : الرصافة الثانية 


المدرسة: متوسطة سيبويه للبنين 



















| 


_ 1421911063230 | ياسر حاتم عيود حسن ا | 56 | 33 | 32 | 
_ 1421911063231 | ياسر عدنان عبد الرحمن محمد | 50 | 50 | 398 | 
_ 1421911063232_| ياسر علي فاضل درويش | 50 | 52 | 34 | e‏ 
_ 1421911063234_| ياسين طه قدوري ذبيج ااا | 50 | 55 | 22 | ال 1ه 
| 1421911063235_| يعقوب سعد جباروادي ااا | 50 | 41 | 28 | 58 | مل 
| 1421911063236_| يوسف ريسان سمير عبد ____ | 55 | 37 | 36 | 78 | مل 
| 1421911063237 _| يوسف ستار حسين جاسم ا | 84 | 90 | 91 | 0 | اج 
| 1421911063238 | يوسف هيثم حميد علي ااا | 68 | 86 | 59 | 3_| نجع | 
الممتحلون _ | 


FF 





FF 








برمجة وتصميم حسنين عدي حاتم سالم هويدي كريم 
المديرية العامة للتقويم والامتحانات مدير المركز 


